189

tfcb,

Funken

LIV. Rb. Rubidium.

Altere Messungen: Fehlen.
Material: Rubidiumchlorid von E. Merck.
Verunreinigungen: Ca.
Linienzahl: 62.

2364-4
	1-
	
	3522-2
	2-fbr
		3861-40
	5 +
		4273-26
	3
	
2472-35
	2-
	
	32-2
	l-fbr,Mn?
		3914-5
	1-f
		88-20
	2-f-
	
96-65
	1-
	
	3601-35
	3-
	-br
	27-3
	1-f-br
		94-08
	10
	
2562-05
	1-
	
	40-55
	1-
	-Fe?
	40-62
	20
	
	4378-1
	1-
	-br

2631-85
	2-
	
	63-5
	1-
	-br
	78-30
	2 +
		4530-50
	1-
	

36-95
	1-
	
	64-4
	1-
	-br
	4029-65
	1 +
		64-9
	1-
	-br

2956-17
	2-
	
	99-98
	1 +
		44-37
	1-f-K?
		71-85
	5 '
	
3198-8
	1+br
		3796-99
	3
		84-05
	2-
	f-
	4622-55
	1-
	

3222-70
	1 +
		3802-05
	2
		4104-49
	10
	
	48-75
	2-
	

71-6
	1-fbr
		06-0
	1+br
		32-70
	2-
	
	4703-4
	1-
	-br

86-6
	1-j-br
		281
	2-f-br
		36-55
	1-
	
	76-00
	3-
	

3321-61
	1 -4-
		33-94
	1 -
	
	9318
	3-
	
	83'1
	1-
	-br

41-2
	1-j-
	-br
	43-8
	1-
	-br
	4201-97
	30
	u1)
	5724-7
	1-
	-br

53-5
	1-
	-br
	46-3
	2-
	-br
	15-73
	lOu1)2)
		6206-8
	l+br,r
	
937
	1-
	-br
	51-9
	34
	-br
	44-50
	30
	
	98-7
	l-f-br,r
	
3492-50
	1 +
		
	
		
	
	
	
	
	
LV. Rh. Rhodium.

Altere Messungen: Fehlen.
Material: Metall von Heraus.
Verunreinigun-gen: Ba, Ca. Fe, Ir, Mg, Mn.
Linienzahl: 948.

2158-26   '
	1
	2226-65
	1
	
	2255-34
	1-
	
	2282-99
	1

63-25
	1
	33-07
	1
	
	55-50
	1-
	
	83-24
	1

67-41
	1
	35-4
	1-
	
	55-78
	1-
	
	84-18
	2

87-68
	1 -[-
	36-41
	1-
	
	57-33
	1
	
	85-07
	1

91-06
	1
	36-80
	1 -
	
	58-35
	1
	
	88-29
	1

2200-05
	1
	37-17
	1-
	
	61-84
	1
	
	88-63
	1

01-13
	1
	37-80
	2
	
	63-52
	2
	
	89-65
	1

05-10
	1 +
	39-20
	1
	
	64-24
	1
	
	90-10
	3

06-45
	
	40-10
	1
	
	65-24
	1
	
	94-15
	2

20-30
	1
	42-20
	1
	
	68-99
	1
	
	94-67
	1 +

20-83
	1
	42-80
	2
	
	70-48
	1
	
	95-18
	

21-25
	1
	45-85
	1
	
	76-31
	1
	
	98-30
	2

21-52
	1
	46-48
	2
	
	76-98
	2
	
	2300-33
	{ _|_

22-02
	1
	50-90
	1 H
	
	77-30
	1
	
	00-97
	1

25-06
	1
	54-13
	1
	
	77-95
	1
	
	02-00
	1

*) Rote Komponente starker.
2) Nicht umgekekrt auf 15-92. +
